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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 312 

11 Φεβρουάριου 2004 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Διαδρομή του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (πίε¬ 
ση <19 βοή εντός του οδικού δικτύου στην Ευρύ¬ 
τερη Περιοχή Λαμίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης Φθιώτιδας. 1 

Διαδρομή του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (πίε¬ 
ση <19 03Γ) εντός του οδικού δικτύου στην Ευρύ¬ 
τερη Περιοχή Κομοτηνής της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Ροδόπης. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. Δ3/883 (1) 

Διαδρομή του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (πίεση 
< 19 ό3ή εντόςτου οδικού δικτύου στην Ευρύτερη Πε¬ 
ριοχή Λαμίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώ¬ 
τιδας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 7, παραγρ. 3, του Ν. 2364/95 (ΦΕΚ 
252/Α/6.12.1995) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη¬ 
κε με το άρθρο 34, παραγρ. 2 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 
54/Α/20.3.2002). 

2. Το άρθρο 4, εδάφιο Ια, του Ν. 1929/91 (ΦΕΚ 
19/Α/15.2.1991) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 


με το άρθρο 19, παράγραφος 1, του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 
154/Α/10.9.1992) και το άρθρο 14, παράγραφος 6 του 
Ν. 2289/95 (ΦΕΚ 27/Α/8.2.1995). 

3 Τα άρθρα 3 και 4του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 
1 και 2του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002). 

4. Την ΗΠ: 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002), 
αποφασίζουμε: 

α) Ορίζουμε την διαδρομή και εγκατάσταση του Δικτύ¬ 
ου Διανομής φυσικού Αερίου (Πίεση < 19 όαή εντόςτου 
οδικού δικτύου στην Ευρύτερη Περιοχή Λαμίας της Νομ. 
Αυτ/σης Φθιώτιδας, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί και 
απεικονίζεται στο ακόλουθο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο της ΔΕΠΑ ΑΈ. υπ’ αριθμ. Σχ./ΛΑΜΙΑ/ΘΩ 01/Κ = 
1:10.000/21.2.2003. 

β) Με την παρούσα απόφαση εγκατάστασης του παρα¬ 
πάνω Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εγκρίνεται η 
ελεύθερη εκτέλεση του έργου αυτού και οποιαδήποτε εκ¬ 
κρεμοδικία δεν την αναστέλλει. 

γ) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί¬ 
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Ιανουάριου 2004 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθ. Δ3/882 (2) 

Διαδρομή του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (πίεση 
< 19 βαί") εντόςτου οδικού δικτύου στην Ευρύτερη Πε¬ 
ριοχή Κομοτηνής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ροδόπης. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 7, παραγρ. 3, του Ν. 2364/95 (ΦΕΚ 252/Α/ 
6.12.1995) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 34, παραγρ. 2 του Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/ 
20.3.2002). 

2. Το άρθρο 4, εδάφιο Ια, του Ν. 1929/91 (ΦΕΚ 
19/Α/15.2.1991) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το άρθρο 19, παράγραφος 1, του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 
154/Α/10.9.1992) και το άρθρο 14, παράγραφος 6 του 
Ν. 2289/95 (ΦΕΚ27/Α/8.2.1995). 

3. Τα άρθρα 3 και 4του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 
1 και 2του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ91/Α/25.4.2002). 

4. Την ΗΠ: 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Περιβάλλοντος, 


Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002, 
αποφασίζουμε: 

α) Ορίζουμε την διαδρομή και εγκατάσταση του Δικτύ¬ 
ου Διανομής Φυσικού Αερίου (Πίεση < 19 όαή εντόςτου 
οδικού δικτύου στην Ευρύτερη Περιοχή Κομοτηνής της 
Νομ. Αυτ/σης Ροδόπης, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί 
και απεικονίζεται στο ακόλουθο συνημμένο στην παρού¬ 
σα σχέδιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. υπ’ αριθμ. Σχ./ΚΟΜΟΤΗΝΗ/Οϋ 
02/Κ= 1:30.000/21.2.2003. 

β) Με την παρούσα απόφαση εγκατάστασης του παρα¬ 
πάνω Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εγκρίνεται το 
ήδη εκτελεσθέν Τμήμα του Δικτύου και η έναρξη κατα¬ 
σκευής του εκτελεσθησόμενου Τμήματος του Δικτύου 
αυτού και οποιαδήποτε εκκρεμοδικία δεν την αναστέλλει. 

γ) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί¬ 
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 23 Ιανουάριου 2004 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 






































































